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1. 

R6 

225 

FAIR 

0 

NEAR VERTICAL 


V7 

225 

GOOD 

0 

VERTICAL 

2. 

R6 

225-226 

FAIR 

0 

NEAR VERTICAL 


V7 

225 

GOOD 

0 

VERTICAL 

3. 

V7 

213-214 

/ 

GOOD 

0 

VERTICAL 

4. 

V7 

225 

GOOD 

0 

VERTICAL 

5. 

LS 

307-308 

GOOD 

0 

NEAR VERTICAL 


V7 

307-308 

BAIR 

90 PERCENT VERTICAL 

6 * 

V7 

286 

GOOD 

0 

VERTICAL 

7. 

R6 

685-686 

GOOD 

0 

MEDIUM OBLIQUE 

8. 

V7 

540 

FAIR 

0 

VERTICAL 


L 8 5284 0 VERTICAL 

|f 525-526 FAIR 0 MEDIUM OBLIQUE 
LS 535-540 GOOD 0 NEAR VERTICAL ' 

5. LS 353-394 POOR 10 PERCENT NEAR VERTICAL 

10. R6 29-31 POOR 0 MEDIUM OBLIQUE 

APPROXIMATELY 85 PERCENT OF ONE THREE NINE ONE CLOUD COVERED. 
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